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Profesor Zwyczajny Wydziałów Politechnicznych A. G. 


b. Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Komunikacji 
i b. Dyrektor Okręgu Kolei Państwowych, odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu „Polonia Restituta“. 


przeżywszy lat 69, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 8 lutego 1949 roku. 
Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie 


w czwartek dnia 10 b. m. o godz. 13 w kościele na cmentarzu 


rakowickim, skąd nastąpi eksportacja na dworzec kolejowy. 
Pogrzeb odbędzie się w piątek dnia 11 b. m. w Warszawie. 


Senat Akademicki Wydziałów Politechnicznych 
i Rada Wydziału Komunikacji 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ "Z w: 
WOLNEGO Drukarnia Zwigskewe w Krakowie, ui. Mikolaj 19 
Kraków. plac Szczepański L 2 — Telelon 335-0 


